'sepBzi|!}n se^uarij sb| ap uoiaeojpui uoo Bpi^iuijad a^uaiuBios 
aped ua uaiqiue^ - uoiDonpojday jsepeAjasaj sauojoeojiipoi/y! 


'saasjij^n saojnos sap uojieoipui oaAe ^uaiuainas asjiujadaQajqe 
ua issne - uoipnpojdatj jsaaAjasaj uojieaijjpoi/y 


SiaMqosunejg 001-88 
>|Dma Buipao AuetujaQ ui papud 
•pasn saojnos p uoipoipui q^iM pauinuad pueiqDspaQ ui j^jorupao 

A|uo pej)xa Aq os|e - uoipnpojdag ipaAjasaj uoipo^poi/y 


•puepaB aqeBueuaiiano \\^ jnu 
asiaMsBnzsne qane - ^jonjpqoeM iua)|ei|aqjOA uaBunjapuy 


ui|ei|sapi!H ‘HC|lu 0 ))|undne|g 


FM-Platte 

FM board 

PL 3660 DOS 
Chip 



FM-Platte 

FM board 

PL 3660 DOS 
Chip 


FM-Platte 

FM board 

PL 3660 DOS 
Chip 

T 




Hauptplatte 
Main board 
PL 3667 D04 
-i-Chip 




Hauptplatte 
Main board 
PL 3667 D04 
Chip 

T 




Models 

RVI 

R1048/ R1049 

NIL 

R1042/R1043 

1200R 

R1014 

1500R 

H1010, H1011 
H1012, H1013 

NIL 

V1014/V1015 

NIL 

H1000, H1001 

HI002, HI003 

AMBE 

HI006, HI007 

HI008. HI009 

AMBE 


SCHALTERPLATTE 
KEY BOARD 


I PL 3667 D04 


mBLAUPUNKT MOBILE AUDIO SYSTEMS 

COACH CRC 41 

7 607 005 030 

COACH CRD 41 

7 607 005 031 


8 622 402 961 BN-ST 05/01 


Schaltbiid • Circuit diagram 



(GB) 

Weitere Dokumentation 

Supplementary documentation 

Serviceanleltung 

Service manual 

8 622 402 962 

8 622 402 962 

Ersatztellllste 

Spare parts list 

8 622 402 762 / 763 

8 622 402 762 / 763 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hauptplatte 
Main board 
PL 3803 D02 
Chip 




Hauptplatte 
Main board 
PL 3803 D02 
Chip 










































































































































































































































































































































































































Hauptplatte 
Main board 
PL 3803 D02 




zu Schaltbild COACH CRC 41 / COACH CRD 41 


8 622 402 961 


GND 

Line-out/Left Tape/CD 
U_Perm 
Line-out LR 
Ignition 

Line-out/Right Tape/CD 
Extern_N 
Line-out RR 
Extern_P 
CDC Switch 12V 
LF + 
lilumination 
LF- 
NC 

Switched 12V 
Bus_out 
RF- 
Busjn 
RF + 
Extern 
Bus_H 
RCJn 
Bus_L 
AF_GND 
Linejn L 
Linejn R 


Line out Left Radio 
Line out Right Radio 
Microphone 1 AF 
Microphone 1 AF GND 
Microphone 1 Remote 
Microphone 2 Remote 
Microphone 2 AF 
Microphone 2 AF GND 


Microphone 1 AF 
Microphone 1 AF GND 
Microphone 1 Remote 
Microphone 2 Remote 
Microphone 2 AF 
Microphone 2 AF GND 
Microphone 1,2 Remote GND 



ignition (+24V) 

Antenna / AMP-On (+12V out) 

iiiumination 

Battery (+24V) 

Ground / Minus 


Line out Right (VAR) 
Line out GND (VAR) 
Speaker Right (+) 
Speaker Right (-) 
Speaker Left (+) 
Speaker Left (-) 

Line out Left(VAR) 
Line out GND (VAR) 


Radio out Left (FIX) 

Radio out Right (FiX) 
Radio / Tape / CD GND 
Tape / CD out Left (FIX) 
Tape / CD out Right (FiX) 
CCA On (+12Vout) 
Phone AF - in 
Phone GND 
Phone Remote 


CDC Data - in 
CDC Data - Out 
CDC Battery (+24V out) 
CDC ON (+12V out) 

CDC Ground / Digitai - GND 
CDC AF/AuxAF-GND 
CDC AF/Aux AF - In Left 
CDC AF/Aux AF - In Right 


AnschiuBpiatte 
Connector board 
PL 3754 D02 

A. 









































































































































































































































































































































































